DEL SALE 


VIA BORGONUOVO 20 
20121 MILANO 
TELEFONO 02 - 652567 


mostra n° 56 

16,11 = 14,12,78 
inugurazione 
giovedi 16 novembre 
ore l6 

orario 

feriali 16,30 - 19,30 


